جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 قم الصفحة من 1 إلى‎ 46 ٠ ز المدرسة‎ ْ ١ 

المديريهة : الكرخ الأولى 2 7 0 
المدرسة : ثانوية المعالي الاهلية للبنين 

الؤ ٠‏ إحيا 5 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2|009 














0 0 | 60 | احم ساجر مخيف حسين 222 | 98 | 96 | صفر | 95 | صفر | صفر |2 | معد‎ | 102041046001 | 1٠ 
000 | 0 | الحسن قراس جبرمظوم 2 | 50 | 96 | 50 | 50 | 50 |4| | معد‎ |_ 102041046002 | 22 
000 | 0 | الحسن يحيى عبداللهمصود 22 | 89 | 87 | صفر | 61 | صفر | 78 | | معد‎ | 102041046003 | 3 
0 98 | 588 | بلال جودت عبدالهريوعواد222_ | 97 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | | تاهج‎ | 102041046004 | 4 
000 | 0 | |حمزهمحصد ياي سان 000 | 59 | 80 |9012 | 31 | 50 | 26 | | معد‎ 102041046005 | 5 
7517| 451 | قلاع زياد زي مص 00000 | 80 | 98 | 73 | 70 | 729 | 51 | | تاهج‎ |_ 1020410460066 | 6 
00 | 0 | كاظمابراهيم عطية عباس 0000 | 74 | 89 | م | صفر | 50 | 32 | | معد‎ | 102041046007 | 7 
81.83 | 491 | محمد وليد عزيزبراهيم 20 | 88 | 100 | 81 | 72 | 70 | 79 | | تاهج‎ | 102041046009 | 8 
0 0 | 0 | |منتظرمجيدجراشعنيزان22_ | 50 | 50 | 50 | 614 | 22 | 26 | | معد‎ 102041046010 | 9 
000 | 0 | مير مصدعيدعيدلله 000 | 63 | 86 | 53 | 40 | 50 |54| | معد‎ | 102041046011 |] 6 


الممتحنون 





لمشاركون_ | التاجحون اراسون - | _اشسبة المنوية 





مدير المركز 


